borario Silla uro 


N ombre científico: Flos Murus 


Ñ ombre común; for tapia 


U Sos y € 


racterísticas: otra 


a era muy utilizada 
es brotaba 


ra 
otras flores mucho más industriales como la del cemento 
y el ladrillo. Hoy se ha popularizado incluso, una especie 
1: la flor drywall. 


